b. dyrektor budownictwa, emeryt 


w wieku lat 77, w dniu 31. grudnia 1858. po krótkiej chorobie zakończył życie doczesne, 


W nieutulonym żalu pogrążony syn 1 wnuk zapraszają krewnych 1 przyjaciół tudzież pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok w dniu 2. stycznia 1859. a godzinie 3. po południu z domu pod 


liczbą 369. przy ulicy Szczepańskićj na wieczny spoczynek. 


Czcionkami K. Rudweisera w Krakowie 1858. 


